

















































































М.ГИЦЛЬ преемникъ Р. КОЛЬБЕ. 

0.-Петербургь, Невскій просп., д. Мі 54. 

ВЪ МОЕМЪ СКЛАД* ИМ^ВОТСЯ 

Трубы желѣзныя и чугунныя м 
Трубы мѣдныя и свинцовыя, ., егвія „ 

Краны и клапаны 

Клозеты,. .... . ......... ч . ь ш| , . іііТ(і : 

Пожарныя трубы и насосы 
I Освѣтительные газовые аппараты, г^три.брві&ги м 












